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Garage Door Opener 
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LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


O : Parts Location 


Code 
ECS 


©) :: Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
| DD {30 ~~———_| Engine Room Main Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


DF 
jo | Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 
| —Qi [69 | Instrument Panel Wire and Roof Wire (Front Pillar LH) 


\7 : Ground Points 


Ground Points Location 
| £2 [69 | Instrument Panel Brace LH 
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